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Madrid, cinco de julio de 2.010 



Estimado Doctor. 






Acaban de llamarnos pidiendo explicaciones sobre una supuesta 
denuncia de la Federacion Espanola de Dano Cerebral (FEDACE) contra 
su persona y el Proyecto Foltra. 

Desconozco el origen de la informacion que aparece firmada por usted 
en comunicado del 4 de julio en la pagina www. proyectofoltra.org., pero 
como presidenta y representante de FEDACE le aseguro que es falso que 
FEDACE haya presentado denuncia alguna contra usted ni contra el 
citado proyecto. 

Desde hace varios meses, estamos recibiendo solicitud de informacion a 
cerca del proyecto Foltra y el tratamiento de dano cerebral con hormona 
de crecimiento. Nuestra actitud, como no podia ser de otra manera, ha 
sido la de recabar informacion para que nuestros socios y las personas 
que nos consultan puedan actuar en consecuencia. Es por esto que 
solicitamos a las autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidad y Politica 
Social y Conselleria de Sanidade) informacion sobre la investigacion y 
tratamiento del DCA con hormona de crecimiento y el centro Foltra . 

Entendemos esta demanda de informacion como parte de nuestra 
responsabilidad social y desde el mas profundo respeto a las personas y 
entidades que se dedican a la investigacion sobre farmacos, tecnologi'as , 
tecnicas de rehabilitacion o cualquier otra forma de intervencion que 
pueda mejorar el resultado funcional o la calidad de vida de las personas 
con dano cerebral. 



Tambien resumimos nuestra opinion sobre la utilizacion terapeutica de la 
hormona de crecimiento en un comunicado que publicamos en nuestra 
pagina web en el que destacamos: Nuestro total apoyo a la investigacion, 
la opinion de que el estado actual de conocimiento no avala el tratamiento 
generalizado del DCA con hormona del crecimiento y la recomendacion 
de prudencia en la difusion de noticias sobre el potencial terapeutico de 

FEDACE - Federacion Espanola de Dano Cerebral 

Calle Pedro Teixeira, 8, 10^ planta 28020 Madrid 

Tfno. 91 4178905. Fax 91 4178906 

www.fedace.ore CIF: G-41792284 



tratamientos no probados. Estoy segura que usted tambien compartira 
estos planteamientos. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecerle.e.l apoyo. de FEDACE en 
cualquier procedimiento 6 solicitud de ensayo clfnico, bajo control de las 
agendas correspondientes que defina la poblacion a tratar y lo que se 
espera de la nueva medicacion, especifique claramente las medidas de 
resultado y utilice una metodologi'a adecuada (doble ciego aunque sea en 
muestras pequenas). 

En aras de esa verdad que todos buscamos, le pido tambien que 
rectifique la informacion de su comunicado sobre la "denuncia de 
FEDACE" contra usted y su proyecto o aporte la documentacion que 
justifique su comentario. 

Quedo a la espera de sus noticias 

Saludos, 




FEDaGl 

aci6n Esparlola o^ 
P an o Cerebral 

Amalia Dieguez Ra/rVi f rf i Q/41792284 
Presidenta de FEDACE 
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